43. Die Entropie beliebiger Korper.                            201
Denkt man sicli einen zweiten Carnot - ProzeB mit dem gleichen Korper vom gleichen Anfangszustand aus, jedoch mit einem kleineren Betrag der zugefiihrten Warme Qa' beschrieben, so erhalt man ein Druckdiagramm AB^G±D Fig. 70. Ubertragt man wiederum die Werte Q±jTI = S1/ und Q37T3==S9' nach Fig. 70a, soerhaltman die Punkte jB/ und C/ und das Rechteck J/J3/C/D'. So. kann man beliebig viele Prozesse mit verschiedenen Warmemengen ausfiihren und durch Ubertragung nach Fig. 70a beliebig viele Punkte B^ auf A!Bf erhalten, die ganz bestimmten Punkten B^ der Isotherme AB entsprechen und die Abszissenwerte Q//^ besitzen, deren GroBe durch die Warmezufuhr auf der Isotherme AB von A bis zum je-weiligen Punkt B^ und durch die Temperatur der Isotherme be-stimmt ist.
Fiihrt man weiter einen KreisprozeB mit einer unteren Temperatur r^>T2, also Q2'>Q2 aus, so erbalt man das ^v-Diagramm ABFE, und "als dessen" Abbildung in Fig. 70a das Rechteck A'B'F'E', wobei sich die Punkte jp und Ff entsprechen. Punkt Ff liegt senk-recht unter B' und zu ihm gehort der gleiche Wert QjT^ wie zu B', da zu F als Endpunkt der unteren Isotherme EF der Wert Q^jT gehort, der gleich dem Wert QjT^ der oberen Isotherme AB sein muB. Auf gleiche Weise kann man nach beliebig vielen Punkten Ff auf der Senkrechten Bf C' gelangen, die samtlich bestimmten Punkten F auf der Adiabate BG entsprechen. B'Cf ist somit eine Abbildung der Adiabate BG. Jedem Punkt F' von B'C' gehort der gleiche Wert QjT=Q1lT:L zu, der durch den Endpunkt B der oberen Isotherme, der zugleich Anfangspunkt der Adiabate ist, bestimmt ist. Der Wert QjT andert sich somit langs der Adiabate nicht. Es gibt demnach fur jeden beliebigen Korper, mit dem der Carnot-ProzeB ausgefiihrt wird, eine Funktion, deren Wert sich nicht andert, wenn-der Korper adiabatisch (unter Arbeitsleistung) ausgedehnt wird. Auch zu einem beliebigen Punkt X in der jpv-Ebene Fig. 70 gehort ein ganz bestimmter Wert QjT, den man erhalt, wenn man den Carnot-ProzeB AB^XE ausfiihrt, und der mit den obigen B-ezeichnungen gleich Q//TJ ist. Geht man also auf dem ganz beliebigen Wege AaX von A nach X, soerhaltman stets den gleichen Endwert Q/T, da dieser nur durch die Lag.e von B^ bestimmt ist. Tragt man die zu beliebigen Punkten a von AX gehorigen Quotienten QjT in Fig. 70 a ein, so erhalt man dort eine bestimmte Linie A'a'X' als Abbildung. Einer beliebigen Zustandskurve im ^-Diagramm ent-spricht somit eine bestimmte Kurve im ST-Diagramm, die man ermitteln kann, wenn man die bei der isothermischen Zustands-anderung zugefiihrten Warmemengen Q kennt. S ist somit eine GroBe, deren Unterschied in zwei verschiedenen Korperzustanden nur durch diese Zustande selbst, nicht durch den Weg bedingt ist, auf dem ein Zustand in den anderen iibergeht. Fur den Fall gleicher Temperaturen, aber verschiedener Driicke und Rauine, kann der Unterschied ohne weiteres angegeben werden, wenn man die Warme-t. 1911.                          12ugung besteht nun in der Beschaffung der Kaltetrager C, d. h. in der Herstellung und dauernden Erhaltung tiefer Tem-peraturen in diesen Korpern.
